DANS LES CORPS SOLIDES.             .           ei

moscope qu'on pla?ait a differentes distances. On a apporte un soin
extreme dans ees observations, et Fon a reconnu que les lois qui
seraient observes dans les espaces vides sont notablement alterees
par Faction de Fair intermediaire. Ainsi Feffetproduit par une surface
inclinee se rapproche visiblement de celui de la projection orthogra-
phique; mais il y a toujours une difference tres sensible entre les deux
resultats.

Pour rendre plus manifeste cet effet de Finterposition de Fair, on
avait introcluit dans une enveloppe conique, et vers le sommet en /'
(fig. 11), la boule d'un thermo.scope; on plagait ensuite ce recipient

a cote et au-dessus d'une surface echauffee w\ un ecran ee empechait
les rayons sortis de 99 de tomber directement sur la surface interieure
du recipient. On a toujours remarque que la boule du thermoscope
s'echauffait rapidement, et il a ete facile de reconnaitre que celapro-
venait de 1'air intermediaire mmm, qui, etant ecbauffe, montait dansle
recipient. Aiasi tout corps expose dans Fair a Faction directe <Tunc
surface echauffee eprouve en meme temps celle d'une masse fluide
qui Fenvironne de toutes parts, et cet effet accessoire est une partie
notable de Feffet principal.

Ces m6mes experiences, qui avaient pour objet de mesUrer avec pre-
cision Faction directe d'une surface echauffee sur la boule du ther-
moscope, nous ont donne lieu d'examiner comment Faccroissement de
la distance, en augmentant la quantite d'air interpose, concourt a la
diminution de Feffet produit; mais nous avons obtenu des resultats
sensiblement differents de ceux qui auraient lieu d'apres la regie pro-age dans Tatmosphere, elle suit des lois differentes
